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Una nuova calcolatrice scrivente 
con scarto automatico dei decimali non significativi 




CARATTERISTICHE 



7 8 


16 


Striscia di carta - Capacità 12 cifre 
Avanzamento automatico carta 
Selettore decimali fissi (0-5) 

Selettore decimali: 

F= decimale flottante 
R/0 = Arrotondamento (5/4) 

Cl)T=Scarto decimali non significativi 

A/M = Stampa automatica dei decimali 

Richiamo dalla memoria 

Cancellazione totale 

Tasto sub totale - addizione/sottrazione 

Correzione impostazione in tastiera 

Tastiera a 10 tasti 

Accumulo automatico cifre positive 

Accumulo automatico cifre negative 

Tasto moltiplicazione ( ÌT1 fxl moltiplicazione 

con costante) 

Divisione (ITI TTf divisione con costante) 
Tasto risultati positivi 
Tasto risultati negativi 
Tasto decimale 


REMINGTON RAfSD 


Un nuovo tipo di calcolatrice scrivente. 

Di dimensioni ridotte e leggera - più compatta 
di molte addizionatrici. Un esempio magnifico 
della magia dei circuiti integrati. Il meccanismo 
di stampa incorporato nella macchina consente 
la trascrizione istantanea di tutti 
i passaggi delle operazioni su un rotolo di carta 
in misura standard. 

Lo scarto automatico dei decimali conferisce 
flessibilità al 1204 permettendo di eseguire 
moltiplicazioni con molti decimali scartando 
nel risultato i decimali non significativi. 

I risultati in divisione sono di 11 cifre. 

II 1204 è anche una magnifica addizionatrice 
che provvede all’incolonnamento automatico 
delle cifre secondo il decimale prefissato 
facilitando l'impostazione degli addendi. Inoltre, 
inserendo il dispositivo AM, una volta prefissata 

la posizione decimale, non occorre premere il tasto 
della virgola. I decimali verranno stampati 
al loro giusto posto. 


MODELLO 1204 
CALCOLATRICE 
ELETTRONICA 
SCRIVENTE 


(con scarto automatico dei decimali 
non significativi) 


SPECIFICHE 

Velocità: 

Stampa. 0,4 sec. 
Calcolo: da 0,06 
a 0,45 sec. 


Dimensioni: 

Altezza: cm. 10,8 
Larghezza: cm. 24 
Profondità: cm. 35 


Peso: Consumo: 

Kg. 5,6 12 W 


• Capacità 12 cifre 

• Scarto automatico di decimali non significativi 

• Addizione - Sottrazione - Moltiplicazione - 
Divisione 

• Memoria 

• Costante in moltiplicazione e divisione 

• Sistema decimale flottante e fisso 

• Quadrato automatico ed elevazione a potenza 

• Moltiplicazioni e divisioni a catena 

• Moltiplicazioni negative 

• Saldo negativo 

• Incolonnamento automatico dei decimali 
in addizione e sottrazione 

• Stampa automatica dei decimali in addizione 
e sottrazione 


Componenti: Voltaggio: 

R O M., LSI, MOS-IC, IC da 115 a 240 Volts 

La superba nuova gamma di Calcolatori Remington, 
di cui il Mod. 1204 è un tipico esempio, rappresenta 
un nuovo standard nelle attrezzature elettroniche 
d'ufficio. La combinazione delle più avanzate 
tecniche di costruzione, l’impiego di materiali durevoli 
ed una secolare esperienza di « leader » nel campo 
delle attrezzature d'ufficio culminano in questa 
calcolatrice da tavolo di piena fiducia. 
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